
Mod. R 65/2. SERIE ANIE. 5 gamme donda: 182-578 m e bande allargate di 25-31-49-75 m. Pofema d'uscila 2 
wait. Connano: CC 72 roA. CA 185 mA. 'Walt 45. Media frequenra 467 kc/a. 





















